E-BIKE HZÆRCLUL =S 


ROBERT/-A F8 40w 2.199,00 €* 
sow 2.399,00 €* 


SI 


Rahmenformen 
Herren Zentralrohr 
28“ / 48, 52, 56, 60 28“ / 46, 50, 54 
26“ / 46 
Elektrischer Antrieb 
Motor Bosch Mittelmotor mit Freilauf Felgen Ryde X-Pace, Aluminium 
Ausführung Active Line Nabe (vorne) Shimano 
Akku Varianten 500 Wh / 14 Ah | 400 Wh / 11 Ah Nabe (hinten) Shimano Nexus 8-Gang, mit Freilauf 
Lenker Metro Comfort, Aluminium 
jga ė Griffe Ergo 2D 
Spezifikationen A Aluminium, verstellbar š 
Rahmen Aluminium 6061 Sattel Selle Royal Rio Artikel-Nummern 
Gabel SR Suntour NEX, einstellbar Sattelstütze Patent, gefedert, Aluminium Räder Form RHcm Farbe Artikel 500 Wh Artikel 400 Wh 
Schaltung Shimano Nexus 8-Gang Pedale Aluminium, Rutschfest 28 Zoll Herren 48 kaschmirgrau 26512048 26412048 
Schalthebel Shimano, Drehgriffschalter Scheinwerfer Busch & Müller AVY IQ, 30 Lux LED 28 Zoll Herren 52 kaschmirgrau 26512052 26412052 
Kettenradgarnitur Miranda Beta Rücklicht Busch & Müller Toplight flat 28 Zoll Herren 56 kaschmirgrau 26512056 26412056 
Kette KMC Gepäckträger Aluminium 28 Zoll Herren 60 kaschmirgrau 26512060 26412060 
Bremshebel Magura Schutzbleche SKS, Kunststoff 28 Zoll Zentralrohr 46 kaschmirgrau 26512246 26412246 
Bremsen Magura HS-11, hydraulische Felgenbremse Ständer Ätran Stylo, Hinterbauständer 28 Zoll Zentralrohr 50 kaschmirgrau 26512250 26412250 
Bereifung Schwalbe CITIZEN 42-622, K-Guard Pannenschutz Schloss AXA Solid Plus 28 Zoll Zentralrohr 54 kaschmirgrau 26512254 26412254 
Speichen Niro, schwarz Gewicht XXX kg 26 Zoll Zentralrohr 46 kaschmirgrau 26512446 26412446 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 


